VikipeediA 

Katalaani keel 


Katalaani keel on romaani keelte hulka kuuluv keel, 
mida kõneldakse Hispaania kirdeosas ( Kataloonias , 
Valencias ja Baleaaridel) , Andorras, Prantsusmaa 
lõunaosas ning Sardiinias . 

Kirjakeel 12. sajandi lõpust - 13. sajandi algusest. 


katalaani keel (catalä) 

Kõneldakse 

Hispaanias (Kataloonia, 
Baleaarid, Valencia), 
Prantsusmaal (Pyrenees- 
Orientales ja Sardiinia), 

Andorras ja Itaalias (Sardiinia) 

Kokku 

kõnelejaid 

7,5 miljonit 

Keelesugulus 

indoeuroopa keeled 

itali keeled 

romaani keeled 

lääneromaani keeled 

iberoromaani keeled 

katalaani keel 

Ametlik staatus 

Ametlik keel 

Kataloonia 

Valencia 

Baleaarid 

Andorra 

Keelehoole 

Kataloonia Uuringute Instituut 

Academia Valenciana de la 

LIengua 

Keelekoodid 

ISO 639-1 

ca 

ISO 639-2 

cat 


















































Katalaani keele leviala 


Vaata ka 


■ Katalaani kirjandus 

■ .cat 


Välislingid 



i Katalaanikeelne 

■J 
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Pärit leheküljelt " https://et.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Katalaani_keel&oldid=5678467 " 
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Tekst on kasutatav vastavalt Creative Commonsi litsentsile " Autorile viitamine + jagamine samadel tingimustel "; sellele 
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